emer. radca P. K. P. 


przezywszy lat 58, po dlugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 13 stycznia 1940 r. 


Pogrzeb odbył się dnia 16 stycznia 1940 roku. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 19 b. m. o godz. 8'b rano w kościele paraf. św. Anny 


o czym zawiadamiają 


Zona, dzieci, wnuczka i rodzina. 


nn „CONCORDIA“ 


POGRZEBOWY 


Kraków. pi. Szczepański 2. Telefon 103-31 


